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Uzun ömürlü ve paslanmaz çelik eşanjörlü 
Aldens Yoğuşmalı Kazanlar, kaskad sisteminde 
38,4 MW'a kadar güç üretebiliyor. 


Ayrıntılı bilgi: alarko-carrier.com.tr 
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444 0128 Gerçek Konfor Üretir 


